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42 yasinda kadin hasta sol yan agrisi yakinmast ile kliniZimize basvurdu. Fizik muayenede patolojik bulgu saptanmadi. Ozgecmisinde 
ozellik olmayan hastanin, kan biyokimya parametreleri, tam idrar tahlili ve tam kan sayimi normaldi. Direkt Uriner sistem grafisinde; 
sol bobrekte 3 adet 1 cm boyutunda tas izlendi (Sekil 1). intravenédz pyelografisinde sol bébrekte lateral rotasyon, iiretero 
pelvik bileskede darlik ve renal pelviste taslar saptandi (Sekil 2). DTPA (Dietilen-triamino-penta-asetikasit) sintigrafide sol bobrekte 
ditiretige yanit allnamayan staz saptandi. Preoperatif hazirligi tamamlanan hasta genel anestezi altinda sol u-p darlik tanisiyla 
ameliyata alindi. Hastanin peroperatif degerlendirmesinde bifid pelvisi olan lateral rotasyone bobrek izlendi (Sekil 3,4). Hastaya 
dismembred pyeloplasti, pyelolitotomi yapildi. Postoperatif takibinde herhangi bir problemi olmayan hasta, post-op 3. giin sifa ile 
taburcu edildi. 


Resim 2. iVP de sol bdbrekte lateral rotasyon ve Resim 4. Hastanin sirtindan sol bobrek parankimi, 
uretere gecis olmadigi gértilmektedir renal pelvis ve U-P bileskenin peroperatif goriinimii 


Resim 1. Direk grafide sol bobrekte radyoopak taslar 


Resim 3. Uretero pelvik bileske, bifid pelvis ve 
bébrekteki rotasyonun peroperatif gértinimii 
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